Sprich nur ganz leise 
Strumming: 


Am Dm Am 
Sprich nur ganz leise und niemand hört uns zu. 
Am A7 Dm 
In unsrer Liebe wir leben, ich und du, 
E7 Am 
denn niemand sah die Wahrheit ja, 
F E7 Am 
auch nicht der Himmel, der von oben sieht uns zu. 


G7IB C 
Ich werde sein für immer tief in dir, 
Bb Bdim7 E 


Geliebte mein, stets immer sein. 


Am Dm Am 
Sprich nur ganz leise und komm ganz nah zu mir, 
Am A7 Dm 
ich möchte meine Augen fühlen tief in dir. 
E7 Am 
Denn niemand sah die Wahrheit ja, 
F E7 Am 
und große Liebe man doch größer niemals sah. 


Am Dm Am Am A7 Dm E7 Am F E7 Am 


G7IB C 
Ich werde sein für immer tief in dir, 
Bb Bdim7 E 


Geliebte mein, stets immer sein. 


Am Dm Am 

Sprich nur ganz leise und komm ganz nah zu mir, 

Am A7 Dm 
ich möchte meine Augen fühlen tief in dir. 

E7 Am 

Denn niemand sah die Wahrheit ja, 

F E7 Am 
und große Liebe man doch größer niemals sah. 
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